, o

166

5018-49
	1 +
		5146-60
	2
	
	5593-95
	1 +
		5858-05
	1 +
	
35-51
	3
	
	55-90
	1
	
	5615-01
	1
		93-13
	1
	

38-75
	1 +
		68-79
	1-
	
	25-52
	1 -]
	
	6086-6
	1+br
	
48-99
	1 +
		76-70
	1-
	-br
	37-35
	1-
	-br
	6108-37
	1
	

66-60
	
	
	84-8
	1 _
	
	49-88
	1-
	
	16-4
	1-
	-br

80-70
	3
	
	5411-40
	1 +
		58-35
	1-
	
	63-5
	1-
	-br

81-30
	3
	
	24-85
	1 +
		64-20
	1-
	
	75-65
	1-
	-br

82-50
	1-
	
	36-10
	1 +
		70-15
	1-
	
	76-98
	2
	

84-21
	1-
	
	77-10
	10
	
	82-38
	1
		91-41
	1
	

99-54
	1-
	
	95-15
	1 +
		95-20
	1 +
		6256-60
	1
	

5100-16
	1-
	
	5510-22
	1 +
		5709-75
	2
		6314-93
	1
	

15-60
	2
	
	43-6
	1+br
		12-12
	1
		39-4
	1+br
	
29-52
	1 +
		78-93
	1
	
	15-33
	1
		6483-05
	1 +
	
37-23
	1
	
	88-10
	1
	
	54-90
	1
		6643-90
	1
	

42-89
	1 +
		92-44
	2 +
		61-05
	1+br
		
	
	

XLVI. 0. Sauerstoff.

Altere Messungen: C. Kunge und F. Paschen, Wied. Ann., 61 (1897)
(GeiSlerrohr). M. Eisig, Wied. Ann., 51 (1894) (Geifilerrohr). 0. Neovius,
Akad. der Wiss., Stockholm (1891) (Geifflerrohr). A. Kretzer, Ztschr.
fiir wiss. Phot., 8 (1910). W. Schwetz, Ztschr. fiir wiss. Phot., 8 (1910).

Mate'rial: Gaskohlenelektroden in Luft.

Verunreinigungen: Keine.

Linienzahl: 112.

2318-71
	1-|
	
	3594-60
	l+br,N?
		3954-55
	4-
	
	4129-60
	1-
	

2418-70
	1-
	
	3709-45
	H
	
	73-44
	8-
	
	33-02
	2-
	

33-63
	1-
	
	12-95
	2-
	
	82-90
	2-
	
	42-36
	1-
	

45-55
	1-
	
	27-47
	4-
	
	4014-1
	1-
	
	43-89
	1-
	

2522-30
	1-
	
	44-4
	1-
	-N?
	70-04
	10 +
		53-56
	4-
	

3007-42
	2-
	-br
	49-66
	5-
	
	72-40
	10 +
		56-83
	1-
	

3135-3
	1-
	
	54-82
	1-
	
	76-08
	10 +
		69-49
	2-
	

39-45
	1-
	
	60-00
	1-
	
	79-11
	2-
	
	72-0
	1-
	

3265-41
	1-
	-br
	3804-23
	1-
	
	85-36
	3-
	
	85-72
	6-
	

3320-80
	1-
	
	24-23
	1-
	
	89-23
	2-
	
	90-06
	8-
	

25-1
	1-
	-br
	48-18
	1-
	
	93-15
	3-
	
	4253-74
	1-
	-br

54-20
	1-
	
	51-50
	1-
	
	4105-15
	5-
	
	82-43
	1-
	-N?

77-33
	1-
	
	63-70
	1-
	
	11-06
	2-
	
	4303-74
	1-
	-br

90-43
	2-
	-br
	64-74
	1-
	
	12-26
	2-
	
	17-27
	3-
	

3408-39
	1-
	
	82-47
	3-
	
	14-20
	1-
	
	19-78
	3-
	

71-08 3545-23
	l+br,N?
 ,1 + N?
		3907-73 12-20
	1-3-
	
	19-46 20-62
	8-3-
	
	25-85 27-61
	1-
1-
	

60-43
	1 + N?
		45-25
	3-
	
	21-73
	2-
	
	28-70
	1-
	

89-2
	l+br,N?
		47-55
	1-
	
	24-27
	2-
	
	31-23
	1-
	

1 "-j-
